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1949 


Drucksache Nr. 639 


Anfrage Nr. 57 

der Abgeordneten Nowack (Harburg), Frau Korspeter, 
Leddin und Fraktion der SPD 


betr.: Brücke über die Jezze in Dannenberg. 

In den letzten Tagen des Krieges wurde die Brücke über die Jezze 
(Bundesstraße 191) in der Kreisstadt Dannenberg (Elbe) von deut- 
schen Truppen gesprengt. 

Da bei der Behelfsbrücke schon mehrere Verkehrsunfälle vorgekom- 
men sind, ist der ordnungsmäßige Wiederaufbau dringend erforderlich. 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1 . Sind die Pläne für den Wiederaufbau der Brücke fertig- 
gestellt? 

2. Hat die Bundesregierung im Haushaltsplan 1950 die not- 
wendigen Mittel für den Wiederaufbau vorgesehen? 

3. Wann kann mit den Arbeiten begonnen werden? 

Bonn, den 28 . Februar 1950 


Ollenhauer und Fraktion 
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